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ТиповоЙ проект 224-1-434.$5* Альбом ІУ 



Обозначение Нашенование Примечание 


12 3 


АС-І-І-Ш Ведомость потребности в материалах, 

Соорнне конструкции. 4 


АС-2-І-Ш Ведомость потребности в материалах. 

Соорнне конструкции (вариант; 7 


АС-І-2-Ш Ведомость потребности в материалах. 

Монолитнне конструкцій! 10 


АС-2-2-Ш Ведомость потребности в материалах 

монолитнне конструкции. (Вариант) 12 


АС-І-З-ВМ Ведомость потребности в материалах 

Металлические конструкции 14 


АС-2-3-Ш Ведомость потребности в материалах 

Металлические конструкции (вариант) І5 


АС-І-443М Ведомость потребности в материалах 

Деревяннне конструкции і в 


АС-2-4-ВМ Ведомость потребности в материалах 

Деревяннне конструкции (вариант) 17 


АС-І-5-Ш Ведомость потребности в материалах 

Строительнне работн 18 


АС-2-5-Ш Ведомость потребности в материалах. 

Строительнне работн (вариант; 20 


ОВ-І-І-ВМ Ведомость потребности в материалах. 

Отопление, вентиляция 22 


0В-2-І-ВМ 

Ведомость потребности в материалах. 
Отопление, вентиляция (вариант) 

24 

ВК-І-І-Ш 

Ведомость потребности в материалах. 
Водопровод, канализация 

26 

ВК-2-І-Щ 

Ведомость потребности в материалах. 
Водопровод, канализация (вариант) 

28 







Типовой проект 224-1-434. $5" Альбом 


І 2 З 


30-І-І-Ш 

Ведомость потребности в материалах. 
Злектроосвещение 

ЗО 

30-2-І-Ш 

Ведомость потребности в материалах. 
Злектроосвещение (вариант) 

33 


Ведомость потребности в материалах. 
Силовое злектрооборудование 

36 

А-І-І-Щ 

Ведомость потребности в материалах. 
Автоматизацій сантезустройств 

39 

ос-і-і-аі 

Ведомость потребности в материалах. 
Связь и сигнализация 

40 

СС-2-І-Ш 

Ведомость потребности в материалах. 
Связь и сигнализация (вариант) 

43 

КТ-І-І-Ш 

Ведомость потребности в материалах. 
Кинотехнологня 

46 






Типовой проект 224-І~МЗ*і>85‘ Альбом ІУ 


X 

X 

а 

»- 

и 

£ 

Наименование материала 
и единица измерения 

Код 

Количество 

материала 

ед. 

изм. 

тип 

ИНД, 

Всего ■ 

1 

Сталь арматурная класса А-І, т 


168 

13,65 


13,65 

2 

Сталь арматурная класса А-П, т 


168 

1,14 


1,14 

3 

Сталь арматурная класса А-Ш, т 

093004 

168 

16,48 


16,48 

4 

Сталь арматурная класса Ат-У»т 

093007 

168 

46,24 


46,24 

5 

Всего стали для армирования 






6 

ж.б. конструкций, Т ч 


168 

77,51 


77,51 

7 

Сталь сортовая конструкцион- 






8 

ная и прокат листовой, т 


168 

0,48 


0,48 

9 

Всего стали для армирования 






Ю 

я«б. конструкций, сортовой 






II 

конструкционной и проката 






12 

листового в натуральной массе,т 


168 

77,99 


77,99 

ІЗ 

В том числе по укрупненному 






14 

сортаменту: 






15 

Катанка, т 

093400 

168 

7,02 

; І 

... 

16 

Сталь мелкосортная, т 

093300, 




17 


095300 

168 

58,16 


58,16 

18 







19 







20 








Пр.имечание В графе "тип" указано количество 
матерналов, потребное для изготовления тилових и 
стандартних изделий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них {нетипових) конструкций и изделий* 


1 





Привязан 






1 














Иив. № 







АС-І-І-Ш 












шшА 


Ведомость потребности в 
материалах 

Сборнне конструкций 

ВИД 

ЕЕ» 

Лнстов 

вшяи 

Маргулеи 

тт 


р 

І 

3 

ІІ'М 


шт 

г 

ІЩИЙШ 

учебньк зданий 

ШЯі 




УЗ 



■ 1 








Типової проект 224-\-ЦЗА. 85_Альбом ІУ 


5 

МІ 

6 
С 

Оі 

2 

Наименование материапа 
и единица измерения 

Код 

Количество 

материапа 

ЄД. 

чзм. 

ТИП 

инд. 

Всего 

1 

Сталь среднесортная, т 

093200 

■1 





Сталь круднооортная, т 

Сталь тодстолистовая радовшс 

марок (от 4 ж), т _ 

Метаддоизделия промшдленного 
назначеная (метязн) _ 

Проволока стальная низкоугяе- 
родистая обвкновенного качест- 
ва для яелезобетона (В-І), т 
Проволока стальная низкоугле- 
родистая периоднчесаого дро- 

филя СВр-І), т _ 

Итого стали дня армированая 
ж.б. конструкцій, сортової 
конструкционной, вроката дио- 
тового н метязн в натуральної 



20 


Итого стали, приведенної к 
класе? А-І, т 



Итого стали, пряведевной к 
классу С38/23, т 























































Типовой проект 224-1-434. 35 Альбом ІУ 











































Типовой проект 224-1 Альбом ІУ 



01 

01 


Сталь арматурная яласса А-І, т 


Сталь арматурная класоа А-П, т 


Сталь арматурная клаеса АчП, т 


Сталь арматурная класса Ат-У ,т 


Всего стали для арміфования 


ж.б. конструкций, т 


Сталь сортовая конструкционная 


и прокат листовой, т 


Всего стали для армирования 


ж.б. конетрукций, сортовой 


конструкционной и проката 


листового в натуральной массе,т 


В том числе по укрупненномУ 



Примечание В графе ''тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовьіх и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
ньіх (нетипових) конструкиий и издєлий 


Привязан 




Ведомость потребности В 
материалах 
Сборнне конструкции 
(Вариант) 


ІНШУЯДДДЦ 


Листов 


з 


щииаі 

учебннх зданий 






















































Типовой проект 224-і' 414,85" Альбом ІУ 



Наименование материзна 
и едимица измерения 


материала 


Количество 


ТИП І ИИД. І Всего 


В! 


Сталь толстолистовая рядових 


марок (от 4 ш), т 


Металлоизделия проьшшленного 


назначений (метизн) 


Проволока стальная ,низкоугле~ 


родистая обнкновенного качества 


для железобетона СВ-^І)» т 


Проволока стальная низкоугле- 


родистая периодического про- 


фйля (Вр-І), т 



Итого стали для армирования 


ж,б. конетрукций, сортовой кон 


струкционной, проката листового 


и метизн в натуральной массе, т 




Итого стали, приведенной к 


класеу А-І, т 


Итого стали, приведенной к 


клаесу С38/23, т 



0,48 0,48 






















































Типовой проект 224*1*434.$5" Альбом 



Наименование материала 
и единица измерения 


Итого стали, приведеш©! к 


классам А-І и С38/23, т 


Инертнне матерналн: 


гравий, мЗ 


песок стройтеяьннй, 


природний, мЗ 


Код 


ед. 

материала мз ^ 


4 

Цемент 

5 

Портландцемент 

6 

М300, т 

7 

М400, т 

8 

М500, т 

9 

Итого цементе, приведенного 

□1 

к марке М400, т 


573ІІ0 


573І5І 


573ІІ2 


6731ІЗ 


57ІІ20 


571140 


«М І тип ин д- ВсЄГО 





т 

1744 


1744 













































Тшховой проект 224-1-434.85* Альбом ІУ 



Проволока стальная низкоугле- 


родистая обнкновенного качества 


(В-І), 4 3, т 


Проволока стальная ннзкоугле- 


родистая цериодического про- 


фнля (Вр-І), т 


І 4 ___ 

4 5 




Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних нздепий, а в графе "индиндивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издепий 


Привязан 




Ведомость потребности в 
материадах 

Монолитнне конструкции 


АС-І-2-В 


іннідиідді 


вдшзп 

учебнкх зданий 

























































гтшовой проект 224-1-434.8Г Альбом ІУ 










































Типовой проект 224-1-434.85 Альбом ІУ 


Наименование материала 
и единица измерения 


Сталь арматурная класса А*-І, т 


4 & 


4 8 


І і 10 


Сталь арматурная класса А-Ш, т 


І б 


і 16 


і 18 


і 28 



Проволока стальная низкоугле- 


родястая обнкновенного качестві 


(В-І), 4 3, т 


Проволока стальная низкоугле- 


родистая периодического профи- 


ля (Вр-І), т 




Примечание В графе "тип" указано количество 
материапов, потребное для изготовления типових и 
стандартних изделий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них {нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 




Ведомость потребности в 
материалах 

Монолитньїе конструкции 
(Вариант) 


ІЩИИЗП 

учебннх зданий 































































Типової проект 224 -/-434. йг Альбом ПУ 


0.1 Наименование материапа 
о І и единица измерения 


Воего стали для аршрования 


ж.б. ковструкций, т 


КопичеетеО 


материапа 1,^1 тип І инд. Всего 



йнертнне материалн: 


авий, йЗ 


песок строитедьннй, 


природний, мЗ 


571140 


В8.23 38,2 

















































>. № подпіПодпись и дата ІВзам. инв. 


Наименование материала 
и единица измерения 


Сталь сортовая конструкционная 


прокат листовой (класса С38/23) 


сталь арматурная (класса А~І),т 


В т.ч. по укрупйенному сортамєн 1 


Балки н швеялера, т 


Катанка, т 


Сталь мелкосортная, т 



Код Количество 


материала і і тип инд. Всего 


Сталь тоястолистовая рядових 


марок (от 4 т) $ т. 


Сталь тонколистовая 


(от 1,9 до 3,9 ш), т 


Сталь кроведьная, т 


Трубн стальнне бесшовнне хо— 


лоднодеформированнне, т 


Примечвние В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."- индивидуапь 
них (нетипових) конструк ций и издєлий 





ІШИІ ЙДЖ ЙШМ 
І»: 

Уїшшішшмтт 


Ведомость потребности 
в материалах 

Металлические конструкции 


АС-І-З-Ш 


ЕЯЯІїїНЯІ 


1ЩШ 

учебннх зданий 





























































Типовой проект 224-і-434,£5" Альбом 


Наименование материала 
и единица измерения 


Сталь сортовая конструкционная 


прокат листовой (класеа С38/23) 


сталь арматурная (класса А-І), 


В т.ч.по унрупненноцу сортамен 


Балки и швеллера, т 


Катанка, т 


Сталь мелкосортная, т 


Сталь среднесортная, т 


Сталь крупносортная, т 


Сталь толстолистовая рядових 


марок (от 4 мм), т 


Сталь тонколистовая 


(от 1,9 до 3,9 мм), т 


Сталь кровельная, т 


Труби стальнне бесшовнне 


холоднодеформирс вашше, т 


При м в чание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издепий 


Привязан 


Код 

Количество 

материала 

ед. 

изм. 

тип 

ИНД. 

Всего 



09330 


095300 


093200, 


0,167 0,207 


0,02 10,27 І 0,29 





Ведомость позребности в 
материалах 

Металлические конетрукции 


1 Ь^Лу»] Цц«) УЩЩ | 


АС-2-3-Ш 




іриш , 

учебннх зданий 























































Типовой проект £г4-/~434.$У Альбом ІУ 



Наименование материала 
и единица измерения 


Продукцію лесозаготовительной 


и лесопильной деревообрабатьі- 


вающей промшленности 


Пиломатериалн качественнне 


(необрезнне), мЗ 


Плита древесноволокнистне, 


твердне, м2 


Раеход пиломатериалов в 


круглом лесе, мЗ 


Количество 


материала | ИЗ м І тип инд. І Всего 



92,53 

2,9 

95,43 



Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовпения типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуапь 
них (нетипових) конструкций и издєлий 


ГІривязан 




аргуле: 


НІШНІНІ 


лексеен 


трижева 


Ведомость потребности 
в материалах 
Деревяннне конструкции 


АС*і-4*Ш 


ІВЕЕИІЕНЗЖ 


цншш 

учебннх зданий 










































Типовой проект 224-і -434.25* Альбом ІУ 



и единица измерения 


Продукция лесозаготовительной 


и лесопильной дерево о брабатн- 


вающей промшленноети 


Пиломатериальї качественнне 


(необрезнне)» мЗ 


Количество 


материала ИЗА Л тип инд. Всего 



Примечание В графе "тип" указано колйчество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и изделий_ 


Привязан 




Ведомость потребности В 
материалах 

Деревяннне констр^кции 


АС-2-4-ВМ 


ІВЗШСВЯІІ 


ЦНШШ 

учебннх зданий 




































і 


Наименование материала 
и единица измерения 


Битум нефтяной строительннй 


твердих марок» т 


Лаки» т 


Краски маслянне, т 


Грунтовки» замазки» т 


Клей» т 


Пшюматериаян, мЗ _ 


наборний паркет, м2 


Плити древесноволокнистне, м2 


Щебень» мЗ 


Песок строительннй природний,м 


Задолнители пористие, мЗ 


Партландцемент М-300, т 


Цемент, М-400, т 


Цемент приведенний к М-400, т 
Гвдс, т 


Кирпич строительннй, тнс.шт 


Плитки кераиические глазурован 


ниє для вчутренней облицовки 



Количество 


тип инд. Всего 



Примечание В графе "тил" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издєлий 


Привязан 


18,5 18,5 


0,06 0,06 


5,72 



0,05 0,05 


63.75 63.75 


285 285 


2995 2995 



2,49 І 2,49 


1200 1200 




Ведомость потребности в 
материалах. Строительнне 
работн 





































































нв. № подл-І Подпйсь и дата 



АС-чІ-5-ВМ 







































|Инв. № подл4 Подпись и дата 


В! 

ВІ 

ВІ 

ВІ 

ВІ 


ВІ 

ВІ 

в 


Наименование материала 
и единица измерения 


Битум нефтяной строительннй 


твердих марок, т 


Лаки, т 


Краски маслянне, т 


Олифа, т 


Грунтовки, замазки, т 


Клей, т 


Пиломатериалн, мЗ 


Наборний паркет, м2 


Плити древесноволошистне, м£ 


Щебень, мЗ 


Песок строительннй природний,мі 


Заполнители пористие, мЗ 


Партландцемент, М^ЗОО, т 


Цемент М-400, т 


Цемент приведенний к М-400, т 


Гипс, т 


Кирпич строительннй, тне*пи\ 


| Код 

Количество 

материала 

ІЕЗ 

тип 

инд. 

Всего 




Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовпения типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издепий 


Привязан 




|| ЦД2323155ЕЩ222 З 

І ІїДЕЗ І 

ІІУіДдіІИШШїїШІ 


Ведомость потребности в 
материалах. Строительние 
работн. (Вариант) 


АС-2-5-ЯМ 


ІБНЯЮЕЗИІ 


ЦНИЙШ 

учебннх зданий 


































































Типовой проект 2ЗД-І-434, $5* Альбом 



Наименовамие материала 
и единица измерения 


Плитки керамические гдузурован 


нне для внутренней облицовки 


стен, м2 



тип инд. Всего 



т 

(метлахские) м2 

575240 

ІІВ 

1432 

1432 

□і 

Изделия минераловатине, мЗ 

576200 

«■ 

36,3 

35,3 

ВІ 

Линолеум (рулони) м2 

577100 

В^І 

4242 

4242 


Материалн рулоннне кровельнне 


и гидроизоляционнне 


Руберойд, м2 


йзоя, м2 


Стекло оконное, м2 





І779Я 17792 


2759 2759 


1594 1594 
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Наименование материала 
и единица измерения 


Стань сортовая, т 


Количество 

тил 

инд. 

Всего 



Прокат листової рядової, т 


Итого стани в натуральної мас- 


і! 


Б том чинне но унрунненному 


сортаменту: 


Сталь крупносортная, т _ 


Сталь среднесортная, т 


Сталь мелкоссртная, т_ 


Сталь толотолистовая рядових 


марок (от 4 мм), т 


Сталь тонколистовая толщшой 
от 1,9 до 2,9 ш, т 


Сталь кровельная, т 




о 

БОДНЇЇЄ, М 

138500 

006 

НІЙ 

1980 

01 

т 

138500 

168 


4,91 


Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних изделий, а в графе "инд,"— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 




Ведомость потребности 
в материалах. 
Отопление, вентшщия 


ОВ-І-І-Ш 


Р 


Ст.инжІЯстребо 






































































Тшовой проект 224-|~ 434.85 _ Альбом ІУ 


Наименование материала 
и единица измерения 


убн ТОНКОСТЄНННЄ 0ЛЄКТРО 


с варте 


Код 


«материала 


Количество 


тил инд. Всего 



137300 


Краски, готовеє к іфшененш.кг 231720 


231213 


23ІЇІЗ 


яз мінеральної ватн.мЗ І 576295 



той осново, 

м2 

Конвектора островнне наполь- 

те шсокие тшіа КВ, 

зш 

Радіатори отопительше 

чуіуннне. 

зш 

і Листа асбестодементнне, 

м2 

їїершт вснучешні, 

мЗ 


577440 



578Ї05 


571230 


476 


40 


788* 90 



0В-І-І-ВМ 













































Наименование материала 
и единица измерения 



а-1 4 І Прокат лиотовой радовой, 

з 

| ^ | йтого стали в натуральной 


В том чисте но укрупневному 


сортаменту: 


Сталь крупно сортная, 


Сталь средне сортная, т 


Сталь мелкоеортная, 


Сталь тодстодистовая рдцовшс 
марок (от 4 ш), т 


Сталь тонколистовая толщшой 


от 1,9 до 3,9 щ, _^ 

Сталь крапельная, т 


Труба сварвне водогазоцро- 


воднне, м 


т 


материала 


033100 


093200 


093300 


097100 


097200 


Количество 

тип 

ИНД. 

Всего 



138500 


138500 


Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребиое для изготовления типових и 
стандартних издєпий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 




шшшшшшшжт 




Ведомооть потребности 
в матещалах* 
Отопление, ВЄНТИЛЯЦЙЯ, 


ВДШЗЇЇ 

учебншс зданий 






















































к строки 


ВІ 

ВІ 

ВІ 


Наименование материала 
и единица измерения 


Трубн тонкостеннне алектро- 


сварнне угяеродастне (діамет¬ 


ром до 114 ш), 


т 


шенжшо,кг 


ІЗрунт 11-021, КГ 


Краска БТ-І77, кг 


Пухшнур из минеральной ватн,мЗ 


Матеріали на етекловолокшс- 


той осново, м2 


Конвектори островнне наполь- 


ше шсокие тала КВ, ©з 


Радааторн отозштельнне 


нугуннне, з 


Листи асбестоцементнке, 


Код 


материала 


137300 


137300 


231720 


231213 


231113 


576295 


577431 


Количество 


Всего 




т 

476 

щ ■ 

476 



817,95 


ф 


4935II2100 
578105 






















































*і'£Ці ЛіДЬбОМ ЗлГ 


Наименование материала 
и единица измерения 


Сталь сортовая. 




Прокат листової рядової, : 


Итого стали в начальної 


маесе, т 


В тон чисяе по укруїіненному 


сортаменту: 


Сталь крупнооортная, т 


Сталь среднесортная, 


Сталь медкоссртная, т 


Сталь толе толистовая рядових 


Сталь тонколистовая толщиной 


Труби водогазопроводнне 


сварнае, м 


098100, 


093200, 


098300 


097100 


0,218 



093100 


093200 


098300 


168 0,066 


168 0,086 


097200 



Примечание В графе "тип" указано копичветво 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних изделий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 



0,066 


0,086 




опалова 


Баоин 


Хеяшак 


Гл*сне*Кояганов 


ВеДрШяПесїрсшс: 


Ш22Ш 




Ведомость потребности 
в материалах. 
Водопровод, канализадкя 


учебншс зданий 

























































’ШЮВОЙ Проект 1- 434* КУ Альбом Л 



В 

В 

В 


Иаименование материала 
и единица измерения 


Труби чугуннне канализацноннне 


її фасоннне часта к ним, м 


Труби ж де тали трубодроводов 


їїз хгслїїзталена» м 


материала І І тип 



Поддонн душевне, 

шт 

Трапи, 

шт 

Раковини, іюйви. 

шт 

Писсуарн, 

шт 

Вата минераяьяая, 

мЗ 

Ткана готовив пеньково-ддуто- 

ШЄ ТЄ2ШГЧЄСКЇЇЄ, 

м2 


Пергашш 


Краска масляная, 


Портландцемент, 



2248ІІ 


2248ІІ 


496500 


494400 


494500 


494700 


494300 


496700 


576X10 


834810 


577431 


231700 


573ІІ0 































































типовой проект 22 ^- 1 - чім, &Г Альбом ІУ 
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Наименование материала 
и единица измерения 


Сталь сортовая. 


Количество 


материала ІИЗМ.І тип ИНД. { Всего 


098100 



Прокат листової рядової, т 


йтого стани в натуральної 


массе, т 


В том числе по укрупненному 


сортаменту: 


093200 


098300 168 0,243 


097100 


097200 1680,129 


168 0,372 




Сталь тодстодиотовая ряцовнх 


марок (от 4 ми), т т 


Сталь тонколистовая толщиной 


1,9-3,9 ш, т 

ТпУбн водогазодроводше 


сварнне, 


т 


Примечание В граф» "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовпения типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
нмх^ (нетипових) конструкций и издєлий 


Привязан 



168 0,126 


138500 

006 

1860 

138500 

168 

3,73 



отапов 


Бабин 


Вед«ш 


Ведомость штребности 
в материалах 
Водопровод, каяализация. 
(вариант) 


0,243 


0,129 


0,372 


т 

Сталь крулносортная, т 

1 

168 

0,073 


0,073 

ВІ 

Сталь среднесортиая, т 


168 

0,097 


0,097. 

□ 

Сталь мелкосортная, т 

093300 

168 

0,073 


0,073 



0,126 




Лист І Листов 


2 . 
































































а 

в 

В! 


Наименование материала 
и единица измерения 


Труби чуіуннне каназшзационнне 


т 

Тоубн и детали трубопроводов 

из яолизтилена. 

м 


Унитазн, 

шт 

Умивальники, 

шт 

Подцонн душевне, 

шт 

Трапи, 

шт 



Щссуарн, 


Вата минеральная. 


Ткаш готовив пеньково 


виє техничеевие, 



Краска масляная. 


Портландцемент, 


материала 


Количество 


тип І инд. і Всего 



492500 

006 

930 

492500 

168 

10,66 


2248ІІ 


2248ІІ 


496500 


49440 


494500 


494700 


494300 


496700 


576ІІ0 


834810 

055 

577431 

055 

231700 

116 

- 573ІІ0 

168 



о 














































































Тшовой проект 224-<-434,ЙУ_Альбом ІУ 


Наименованив матвриала 
и единица измерения 


Злектроустановочнне изделия 


Внклшатель однополюснне 6,3 А, 


220В, щд.02.1,2-03 


вдд.02.1.1-03 


инд.02.1.2-14 


Розетка штепсельная 6,ЗА, 220В 


ннд.05.1.2-04 


инд.05.І.3-05 


ІОА, 220В с 3-м контактом 


.05.2.3-01 


шд.05.1.2-17 


42В, ІОА, инд. 05 .2.2-01 


Вилка, ІОА,220В 


инд. 05.1.1-Ю 


.05.2.1-04 


Розетка штепсельная 6.ЗА,220В 


инд.05.І.2-01 


материала ^ 


Количество 


тил инд. Всего 



Щиток осветительшй 0Щ-6УХЖ 

343437 

000 

І 

0Щ-І2УХШ 

343437 

000 

І 


Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовьіх и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издєлий 


Привязан 



Холодова 


Бедов . 


ш>тч 




Ведомость потребности 
в матешалах - 
Злектроосвещение 


90 


ІЗ 

6 




30-І-І-Ш 


Стадия Лист Пистов 

, ± Ї Х. . їли 

щмизп 

учебннх зданий 



















































































Наименование материала 
и единица измерения 


Ящик ЯШ-0.25-ІЗУЗ_ 


Крюк У623 


Коробка У409 


Коробка УІ9Ш 


Коробка УІ96 


Розетка деревинная. 0 до 340ш 


0 до 180 ш 


Сжт ответштельннй У734и 


Короб Кї-І 


Дрофиль С-образнай КІ08У2 


Дрофшсь зетовнй К238У2 


Короб УІ05ІУЗ 


Сталь сортовая 


Отадь прокатная угдовая.равно- 


полочная 40x40x4 ш м 



093200 




Труба стальная злектросварная 


Всего 















































































































































Типовой проект 2Щ -1 - 434.85 
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Наименование материала 
и единица измерения 



Внклшатель однополюсний 6,ЗА, 


220В, щд.0.2.1.2-03 346422 


над. 02,1.1-03 І 346400 


шд. 02.1.2-14 _І 346400 


Розетка штепсельная 6,ЗА, 220В 


инд. 05.1.2-04 346400 


ивд.05.1.3-05 346400 


шщ.05.1.2-01 | 346400 


І0А, 220 с 3-м контактом 


вдц.05.2.3-01 346400 


инд.05.1-2-17 346400 


42В, І0А. инц«05.2.2-01 І 346400 


Вилка І0А, 220В. 


инд.05.1 1-Ю 346400 


вдд.05,2.1-04 346400 


Количество 


материала ИЗ м. тип инд. Всего 


796 1225 


796 117 



796 ІЗ 


796 


Щиток ооветительшй 0Щ-6УІЖ 


0Щ-І2УІМ 


ЯТП-0.25-1373 


Примечание В графе "тип" указано количество 
материапов, потребное для изготовпения типовьіх и 
стандартних изделий, а в графе "инд."— индивидуаль 
ньіх {нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 


343437 

000 

І 

343437 

000 

2 

343429 

796 

І 







Ведомость потребности 
в матешалах 
Злектроосвещение 
(вариант) 


Лист 


р 1 





























































































Типово® проект 224-1-43*», 85 Альбом ІУ 



Наименование материала 
и единица измерения 


Крюк 7623 


Коробка 7409 


Коробка УІ94М _ 


Коробка 7196 


Розетка дере ванная 0 до 340 и 


180 


Сжш ответвительннй 7734М 


Короб КД-І _ 


їїрофиль С-образннй КІ08уч 


їїрофиль зетошй К23872 


Короб УІ05І УЗ 


Швеллер монтажний К225 74 


ь со 


Сталь прокатная утловая, равно 


Еолочная 40x40x4, 


т 


їруба стальная злектросварная 


всего: 


в том числа: 26x1,8 щ, м 


т 


47x2 т, м 


т 


материала 


346473 


340000 


346474 


346474 


340000 


340000 


344963 


346473 


344962 


344962 


344961 


344962 


Количество 


тип инд. Всего 


796 500 


796 850 


796 1450 


796 460 



137000 

006 

380 

137000 

168 

0,416 

137000 

006 

370 

137000 

168 

0,396 

137000 

006 

10 

137000 

168 

0,020 



380 


0,416 


370 


0,396 


10 


0,020 


































































































Тшовой проект 224-1-434.85" Альбом ІУ 


§, Наименование материала 

« и единица измеренмя 


'ба винишдастовая веего? м 


Количество 


материала 


224821 



в том числе: 25x1,5 ш, м 


32x1,8 мм. 


40x1, йш, 



224821 


224821 


224821 


224821 


224821 


224021 


224821 


224821 


224821 


Металяорукав РЗ-Ц-Х-Ш-22УЗ 


006 630 


168 0,163 


006 400 


168 0,07 


006 20 


168 0,005 


006 150 


168 0,051 


006 35 


168 0,016 


006 25 


168 0,021 


006 ЗО 


Всего 
















































































1Ш0В02 ЦРОЄКТ 2.2Ц-\-Ч$Ч<*Н Альбом Л 


36 




Наименование материала 
и единица измерения 


Зшектроуотаяовочнне издедия 


Розетка штепсельная І0А.22Ш: 


инд.05.1.2-17, шт 


.05.1.2-16, шт 


Вилка ІОА, 220В 


инд.05.1.1-10 шт 


Количество 


материала І изм і тип инд. Всего 



346400 796 10 


346400 796 і 35 


346400 796143 



Стойка кабельная. 

Ш52УЗ, 

ШТ 

Полка кабельная. 

КІІ62УЗ, 

шт 

Ввод гибкий К 1080 УЗ, 

шт 

Ввод гибкий К 1081 УЗ, 

шт 

Коробка ответвнтельная, 

У994М 

шт 

Коробка ответвнтельная, 

У409 

шт 

Зажим люстровий КД-2,5 

щт 


344962 


344962 


344965 


344965 


Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд/'— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 


796]180 


796 320 


796 15 


796 10 





шшшшж яятшш 

ІШїУЯПГМ д ік?» 


Ведомость потребюсти 
в материалак. 

Силовое зл ек ар оо бору до - 
ванне 


[Стадия 



Пистов 


З 



































































Наименование материала 
и единица измерения 


їїрофиль монтажний С-образннй 


К 108 ТІ, шт 


инь зетовнй, К 23872, шт 


Короб защатннй У І079уз шт 


Короб завданні У 1098 уз шт 


Короб з 


материала 


344962 


344962 


344961 


344961 


344961 



Количество 


чзм тип | инд. Всего 


796 100 


796 15 


796 20 


796 40 


796 80 


Сталь сортовая конструнционная 


Сталь горячекатанная круглая 


0 6 нм, ні 095400 


т | 095400 



006 

120 

168 

0,027 


120 


0,027 



















































































































9 


Наименоваиие материала 
и единица измерения 


Коробка соединительная 


КСК-8 ш 


КСК-І6_1 


КСК-32 ш 


Ме ташіононструкцші, т 


Рукав металляческий, гибкий. 


Защиитй, негерметичннй 
Ду-32 


Количество 


материала ИЗМ І тип инд. І Всего 



342496 7962 


120000 ІХ681 ІО.ІООІ 0Л00 



Примечание В графе "тил" указано количество 
материалоа, погребное для изготовления типовьіх и 
стандартних изделий, а в графе "инд."— индивидуаль 
ньіх {нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 




А-І-І-ВМ 


Ввдомость поіребности 
в материалах, 
Автоматизавдя сантех- 
устройств 


Лист І Листое 


І 










































£[ иорчзг^ 58'Ь£ІГ-1-Ь?.? ЛН0ОЙП ИОЕГптптт 


Наименование материала 
и единица измерения 


Установочнне изделия 


2 Шкаф слабо точних устройетв 


з типа ШС-7 рази.450x650( )хІ30 


4 Коробка подпольная размером 


5 250x200x80 типа ПКБ-І, шт 


Коробка тсщюделительяая 


КРШ-І0, шт 


8 Коробка ответвительная 


УК-2ІІ, шт 


ю Коробка ограничительная, 


її УК-2Р, шт 


12 Коробка огранилительная 


УРК-4, шт 


14 Коробка подщтукатурная 


іб ВД-04 шт 


іб Кришка декоративная КЦ-І-0І,шт 


17 Кришка декоративная Щ0-02, шт 


18 Радаорозетка У 86РМ, шт 


19 Радаорозетка РШР, шт 



Количество 


материала изм тил инд. І Всего 



340000 796 12 


340000 796 20 


340000 796 II 


340000 796 145 


340000 796 6 


340000 


340000 


340000 


340000 


340000 


340000 


Примечаиие В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних изделий, а в графе "инд/ 7 — индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и изделий 


Привязан 


796 І 


796 46 


796 27 


796 ІЗ 


796 63 






Ведомость потребности 

в материалах 

Связь и сжгнализация. 


СС-І-І-ВМ 


Стадия І Лист І Листов 


і 































































































Типової проект 224-1-434.вх Альбом ІУ 


Наименованив материала 
и единица измерения 


Коробка разветвительная 


КРТ-2М, шт 


Коробка йнльтров сложешя 


ШЗТ-ІУ *. 


Устройство абонентское рас- 


пределительное УАР-6.І 


Изделия заводов ІВД 


Ящик протяжної К656У2, шт 


Коробка протяжная У966У2, шт 


Коробка установочная 


УІ94МШ2, шт 


Коток, секхщя прямая К422, шт 


| Код 

Количество 


материала 

ед. 

ЧЗМ. 

тип 

инд. 

Всего 




340000 7961 


340000 7961 


340000 7966 


3464741101 

796 

346474І08І 

796 

346474І23І 

796 



Круг 0 8 


16 мм 


Полоса 40x4 ш 

5 

Уголок 50x50x5 

ш 

$ 

Трубн 


уба винипластовая средняя 


ПВХ-60 с наружшм дааметром 


и толщиной стенок -всего 



















































































Типової! цроект 2гЦ-\- 43*. _Альбом ЗУ 
























































Наименование материала 

Код 

Количество 

и единица измерения 

материала 

ед. 

ИЗМ- 

тип 

ИНД. 

Всего 

Установочний иялелия 






Шкаф слаботочннх устройств 






типа ШС-7 размер 450х650( )хІЗС 

340000 

796 

ІЗ 


ІЗ 

Коробка подпольная размером 






250x200x80 тша ПКБ-І, ит 

340000 

_79£ 

20_ 


_20_ 

Коробка распредедительвая 






КРТП-ІО, шт 

340000 і 

796 

12 


12 

Коробка ответвитальная УК-2Д,ща 

340000 

796 

165 


165 

І 

о 

аЗ 

« 

о 

р 

& 






УК-2Р, шт 

340000 

796 

4 


4 

Коробка ограничитедьная 






УРК-4, шт 

340000 

796 

2 


2 

Коробка подштукатурная 






КП-04, шт 

340000 

796 

46 


46 

Кршна декоративная К5І-03 ,шт 

340000 

796 

19 


19 

Кршка декоративная ЕД0-О2,шт 

340000 

796 

37 ! 


37 

Радисрсзетка У 86РМ, шт 

340000 

796 

ІЗ 


ІЗ 

Радиорозетка РШР, шт 

340000 

796 

67 

67 

Коробка разветвительная 





КРТ-2М, шт 

340000 

796 

І 

І 


Примечание 6 графе "тил" указано количество 
материапов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издєлий 


Привязан 




Ведомос'гь лотребноста 
в матешалах * 

Связь и еигаализация. 
(вариант) 


СС-2-І-БМ 


Стадия І Лист І Листов 


ЦШЙЗП 

учебннх зданий 















Наименование материала 
и единица измерения 


Коробка фидьтров сложешя 


КФСТ-ІУ, _ш 

Устройство абонентокое рао- 


нределительное УАР-6*1 


ЇЇздедия заводов ГЗМ 



□І 

□І 

01 


Коробка протяжная У996У2, шт 


Коробка установочная 


УІ943Ш22, шт 


Лоток, оекхщя прямая К422, шт 


Сталь сортовая конструкционная 


Круг 0 8 т т 


Полоса 40x4 т 


Угояок 50x50x5 


Трубн_ 


материала 


340000 


340000 


346474ІІ0І 


3464741081 


346474І93І 


ІЕДі 

тип 

инд. 

Всего 




СС-2-І-ВМ 


























































Тшовой проект 2244 ~ 434. Я-?_Альбом 37 







































Тидовой проект 224 -і- 4зМ5~_Альбом 17 


Наименование материала 


и единица измерения 


Злвктроустановочше изделия 

Розетаса РШО, 

шт 

Розетка У94-С 

шт 

Вилка У95-С 

шт 

Излежя заводов ТШ 

Коробка ответвительная 

УІ96 

шт 

У 994 

шт 


Количество 


Всего 




3464747051 

796 

34647412II 

796 

346474І22І 

796 

346474І23І 

796 

340000 

796 


Уголок 50x50x5 

т 

Полоса 40x4 

т 



би етальнне злектоосварше 


Всего: 



137000 

006 

137000 

168 

137000 

006 

137000 

168 



Примечание В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типових и 
стандартних издєлий, а в графе "инд."— индивидуаль 
них (нетипових) конструкций и издєлий 


Привязан 



Ведошсть потребности 
в материалах. 


0,091 


0,045 


480 


0,4752 


300 


0,2178 



КТ-І-І-Ш 


Стадия Лист 

~р ї х 

ЇЇЕШЇ9П . 
учебних зданий 


















































































































